II 本紙では、お買い求めいただいた製品についての仕様を記載しております。 
到木目 II ご覧いただいた後も大切に保管してください。 


本製品をお買い求めのお客様へ 


◎型名■型番に ついて 

このたびは本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。 

本製品は VN370/FS をべースに企画されたモデルです。 

本製品に添付のマニュアル等では型名■型番を下記の通り読み替えてご覧ください。 



マニュアル等での表記 

本製品 

型名 

VN370/FS6W 

VN370/FS1JW 

VN370/FS6B 

VN370/FS1JB 

VN370/FS6R 

VN370/FS1JR 

型番 

PC-VN370FS6W 

PC-VN370FS1JW 

PC-VN370FS6B 

PC-VN370FS1JB 

PC-VN370FS6R 

PC-VN370FS1JR 


◎本体仕様一覧に ついて 

下記のホームぺージに記載された仕様一覧を、次のように読み替えてご覧ください。 
http:/ /121 ware.com/e-manual/m/nx/ac/201 1 09/bios - siyou/vl / mst/1109siyou_VSN.pdf 

) . 

| 「仕様一覧について」（「ソフト & サポートナビゲーター」検索番号 93230010 で検索) 


なお、添付のマニュアル『ユ_ザ_ズマニュアル 』- 「仕様一覧」-「本体仕様一覧」にも仕様一覧の一部を 
記載しています。この内容についても、同様に読み替えてご覧ください。 



ホームページでの 記載 

本製品 

CPU 


インテル® Celeron® プロセッサー B800 

インテル® Pentium® プロセッサー B95 〇※101 


動作周波数 

1.50GHz 

2.10GHz 


※川彳：インテル®バーチヤライゼーシヨン■テクノロジーには対応していません。 
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